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JOZEF ZACHARSKI 


lekarz miejski, 


przeżywszy lat 65, po przyjęciu ostatnich Sakramentów. zakończył żywot 
doczesny dnia 30. Listopada 1880. 


Ulanów, dnia 1. Grudnia 1880. 
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Rzeszów. Druk J. A. Pelara. 


